COMPAGNIA GEN ER ALE Dl ELETTRICITA. — Modello « 305 Tipo portatile ». 
r Produzione 1939-1940. - Valvole: 6K8g, 6K7gt, 6Q7gt, 6V6g, 6X5gt. - Media fre- 

quenza: 468 kHz. 

PER IL MOD. 405 f SI VEDA LO SCHEMA SEGUENTE 














